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مدرسة 


0 ماذا يحدث لجسم ما إذا أد ثرت قوى غير متزنة فيه: 


عند شحن فلز بشحنات كهربائية فأنها تتوزع على سطحه بسبب: 


أ قوة التنافر. ب) قوة التجاذب. ج) تعادل الشحنات الموجبة 


6 الأداة التي تذ تنتج تيار كهربائيا من خلال دوران ملف فلزي بين قطبي مغناطيسي هي: 


أ) _المغناطيس الكهربائي. ب) المولد الكهربائي. ج) المحرك الكهربائي. 





